Ks. mgr KAZIMIERZ 


OBRZYCHI 


zasnął w Panu i rozpoczął nowe życie dnia 31 grudnia 1976 roku, przeżywszy lat 76, 
a w Kapłaństwie 52. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach zostanie odprawione dnia 5 stycznia 1977 roku 
o godz. 11.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 


miejsce wiecznego spoczynku. 


Uroczysta Msza św. za duszę ś.p. Zmarłego odbędzie się tegoż dnia o godzinie 10.00 w Bazylice 
Mariackiej w Krakowie. 


Na obrzędy te zapraszają pogrążeni w żałobie: 
KREWNI I PRZYJACIELE ZMARŁEGO. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOWN. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 2 
Kraków, ul. Kopernika 22 — Telefon 556-43 


